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प्राधिकार से प्रकाशित 
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नई दिल्ली , शुक्रवार , मई 25 , 2018 / ज्येष्ठ 4 , 1940 
NEW DELHI, FRIDAY, MAY 25 , 2018 / JYAISTHA 4 , 1940 


सं . 1936 ] 
No. 1936 ] 


उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय 

( उपभोक्ता मामले विभाग) 
( भारतीय मानक ब्यूरो ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 22 मई, 2018 
का . आ . 2147( अ). - भारतीय मानक ब्यूरो नियम 1987 के नियम 7 के उपनियम ( 1) के खंड ( ख ) के अनुसरण में 
भारतीय मानक ब्यूरो एतद् द्वारा अधिसूचित करता है कि जिन भारतीय मानकों के विवरण नीचे अनुसूची में दिए गए हैं वे 
स्थापित हो गये हैं । 

अनुसूची 
स्थापित भारतीय मानक ( कों) की स्थापित तिथि भारतीय मानक ( कों ) जो कि रद्द रद्द होने की तिथि 
संख्या संख्या वर्ष और शीर्षक 

होने है, अगर है, की संख्या वर्ष 

और शीर्षक 
(1) ( 2 ) ( 3) ( 4 ) 

( 5 ) 


क्रम 


___ 1. 


19 मई 2018 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


आई एस / आई एस ओ 105 - डी 01 : 
2010 वस्त्रादि — रंग के पक्केपन का 

परीक्षण भाग डी 01 
परक्लोरोइथाइलीन विलायक द्वारा 

शुष्क धुलाई 


2963 GI/ 2018 
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19 मई 2018 


19 मई 2018 


आई एस / आई एस ओ 105 - एन01 : 
1993 वस्त्रादि — रंग के पक्केपन का 

परीक्षण भाग एन 01 
हाइपोक्लोराइट : विरंजन के प्रति 

__ रंग का पक्कापन 


आई एस 762 : 1988 
हाइपोक्लोराइट ब्लीचिंग के 
लिए वस्त्र सामग्री की रंगीन 
स्थिरता के निर्धारण के लिए 

विधि 
( पहला पुनरीक्षण ) 


3. 


| 


19 मई 2018 


19 मई 2018 


आई एस / आई एस ओ 105 - एक्स 
02 : 1993 वस्त्रादि - रंग के 
पक्केपन का परीक्षण भाग 02 
कार्बनिकरण के प्रति रंग का 
पक्कापन : सल्फ्यूरिक एसिड 


आई एस 978 : 1988 

सल्फ्यूरिक 
एसिड के साथ कार्बोनाइजिंग के 
लिए कपड़ा सामग्री की रंग 
स्थिरता के निर्धारण के लिए 

विधि 
( पहला पुनरीक्षण ) 


19 मई 2018 


19 मई 2018 


आई एस / आई एस ओ 105 - एक्स 
06 : 1994 वस्त्रादि - रंग के 
पक्केपन का परीक्षण भाग एक्स 06 
सोडा ब्याइलिंग के प्रति रंग का 

पक्कापन 


आई एस 973 : 1988 वस्त्रादि 
- सोडा ब्याइलिंग के प्रति रंग 
का पक्कापन के निर्धारण के लिए 

विधि 
( पहला पुनरीक्षण ) 


5 . 


19 मई 2018 


आई एस 1365 : 2018/ आई एस 
ओ 2009 : 2011 खांचेदार चपटे 
काउन्टेसंक शीर्ष वाले पेंच - 

उत्पाद ग्रेड ए 
( पाचवां पुनरीक्षण ) 


आई एस 1365 : 2005/ आई . 19 मई 2018 
एस ओ 2009 : 1994 खांचेदार 
चपटे काउन्टेसंक शीर्ष वाले पेंच 
( सामान्य शीर्ष शैली ) – उत्पाद 

ग्रेड ए 
( चौथा पुनरीक्षण ) 


6. 


19 मई 2018 


19 मई 2018 


आई एस / आई एस ओ 1754 : 
2010 फोटोग्राफी - कैमरा 35 
मिमी फिल्म और रोल फिल्म का 
उपयोग - चित्र आकार के आयाम 


आई एस 10906 : 1992/ आई 

एस ओ 1754 : 1986 
फोटोग्राफी - 35 मिली तथा 
16 मिली फिल्म का उपभोग 
करने वाले कैमरे – चित्र का 

साइज 
(पहला पुनरीक्षण ) 


सा२ 


19 मई 2018 


19 मई 2018 


आई एस 9438 : 2018 ट्रकों एवं 
बसों के पहियों/रिमों की कार्यकारी 
अपेक्षाएँ एवं परीक्षण पद्धतियाँ 

( पहला पुनरीक्षण ) 


आई एस 9438 : 1980 ट्रकों 
एवं बसों के पहियों/रिमों की 
कार्यकारी अपेक्षाएँ एवं परीक्षण 

पद्धतियाँ 
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19 मई 2018 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


आई एस/ आई एस ओ 10993- 14 : 
2001 चिकित्सा युक्तियों का जैविक 
मूल्यांकन भाग 14 मिट्टी के पात्र से 
अवनति उत्पादों की पहचान और 

परिमाणन 


19 मई 2018 


आई एस 12295 : 2018/ आई एस 
ओ 3875 : 2004 मशीनी औजार 

- बाहरी बेलनाकार केंद्र रहित 
घिसाई मशीनों के लिए परीक्षण 
अवस्थायें – परिशुद्धता का 

परीक्षण 
( दूसरा पुनरीक्षण ) 


आई एस 12295 : 2000/ आई । 19 मई 2018 
एस ओ 3875 : 1990 मशीनी 

औजार – बाहरी बेलनाकार 
केंद्र रहित घिसाई मशीनों के 
लिए परीक्षण अवस्थायें - 
परिशुद्धता का परीक्षण 
( पहला पुनरीक्षण ) 


10. | 


19 मई 2018 


आई एस 13725 : 2018/ आई एस | 19 मई 2018 

ओ 8676 : 2011 मीटरी सूक्ष्म 
___ अंतराल वाली चूड़ी सहित 
षटकोणीय शीर्ष वाले पेंच 

उत्पाद ग्रेड ए और बी 
( दूसरा पुनरीक्षण ) 


आई एस 13725 : 2002/ आई 
एस ओ 8676 : 1999 उत्पाद 
ग्रेड ए और बी के लिए मीटरी 
सूक्ष्म अंतराल वाली चूड़ी सहित 
षटकोणीय शीर्ष वाले पेंच 

( पहला पुनरीक्षण ) 


19 मई 2018 


11 . 


आई एस 13726 : 2018/ आई एस | 19 मई 2018 

ओ 8765 : 2011 मीटरी सूक्ष्म 
__ अंतराल वाली चूड़ी सहित 
षटकोणीय शीर्ष वाले काबले - 

उत्पाद ग्रेड ए और बी 
( दूसरा पुनरीक्षण ) 


आई एस 13726 : 2002/ आई 
एस ओ 8765 : 1999 उत्पाद 
ग्रेड ए और बी के लिए मीटरी 
सूक्ष्म अंतराल वाली चूड़ी सहित 
षटकोणीय शीर्ष वाले काबले 

( पहला पुनरीक्षण ) 


19 मई 2018 


19 मई 2018 


आई एस 14703 : 2018 सिरका 

- विशिष्टि 
( पहला पुनरीक्षण ) 


आई एस 14703 : 1999 
सिरका - विशिष्टि 


13. 


19 मई 2018 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


आई एस 16605 ( भाग 1) : 
2018/ आई एस ओ 2982- 1 : 
2013 रोलिंग बेयरिंग – एसेसरीज़ 
भाग 1 स्लीव एडाप्टर और वापसी 

स्लीव की माप 
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14. 


19 मई 2018 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


आई एस 16705 : 2018 प्रमुख: । 
प्राकृतिक रबड़ वाले उत्पादों से 
उत्पन्न कृष्यकृत रबड़ - मूल्यांकन 


प्रक्रिया 


15. 


19 मई 2018 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


आई एस 16779 : 2018/ आई एस 

ओ 20193 : 2012 तम्बाकू एवं 
तम्बाकू उत्पाद – कट तम्बाकू के 

लड़ों की चौडाई ज्ञात करना 


16. 


19 मई 2018 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


आई एस 16780 : 2018/ आई एस 

ओ 15517 : 2003 तम्बाकू - 
नाइट्रेट की मात्रा ज्ञात करना - 
सतत - प्रवाह विशलेषण पद्धति 


17. 


19 मई 2018 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


आई एस 16783 : 2018/ आई ई । 

सी 61914 : 2015 विघुत । 
प्रतिष्ठानों के लिए केबल क्लेटस 


18. 


19 मई 2018 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


आई एस 16896 (भाग 1 ) : 
2018/ आई एस ओ 17293-1 : 
2014 सतह सक्रीय एजेंट - 

क्लोरोएसेटिक एसिड 
(क्लोरोएसेटेट ) का सर्फेकेंटस में 
निर्धारण भाग 1 एचपीएलसी विधि 


19. 


19 मई 2018 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


आई एस 16946 : 2018 
चिकित्सीय वस्त्रादि - लचीली 
नलीदार पट्टियां - विशिष्टि 


19 मई 2018 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


आई एस 16948 : 2018 
20. | 

चिकित्सीय वस्त्रादि — बिना बुनें 
हुये पारगम्य सर्जिकल आसंजक टेप 

- विशिष्टि 


19 मई 2018 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


आई एस 16949 : 2018 
चिकित्सीय वस्त्रादि – आसंजक 
विस्तार पलस्तर - विशिष्टि 
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19 मई 2018 


22 . 


आई एस 16950 : 2018 चिकित्सा 
वस्त्रादि - एक्स -रे द्वारा पता 
लगाने योग्य अवशोषक सूती 
जालीदार कपड़ा - विशिष्टि 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


23. 


19 मई 2018 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


आई एस 16962 : 2018 सुपारी 

___ _ विशिष्टि 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


24. | आई एस 16971 : 2018/ आई एस | 19 मई 2018 
ओ 6454 : 1984 पोत निर्माण - 

स्ट्रम बक्से 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


25. | आई एस 16972 : 2018/ आई एस | 19 मई 2018 

ओ 7824 : 1986 पोत निर्माण और 
समुद्री संरचनाए - स्नेहन निप्पल 
___ - कोन और फ्लैट टाइप 


19 मई 2018 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


26. | आई एस 16973 : 2018/ आई एस 

ओ 14409 : 2011 पोत और 
समुद्री प्रौद्योगिकी – जहाज लांच 

करने वाले एयर बैग्स 


27 . 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


आई एस 16974 : 2018/ आई एस | 19 मई 2018 
___ ओ 15364 : 2016 पोत और 
समुद्री प्रौधोगिकी – कार्गो टैंक्स के 
___ लिए दाब/निर्यात वाल्वस 


28. 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


| आई एस 16988 : 2018 स्वचलित | 19 मई 2018 
वाहनों में प्रयोग के लिए सोलेनायड 
प्रचालन (रिमोट से नियंत्रित ) के 
साथ एकीकृत संपीडित प्राकृतिक 
गैस सिलेंडर वाल्व — विशिष्टि 


29 . 


19 मई 2018 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


आई एस/ आई एस ओ 21549-3 : | 
2014 स्वास्थ्य सूचना विज्ञान - 
रोगी स्वास्थ्य कार्ड डेटा भाग 3 

सीमित रोगविषयक डेटा 
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लागू नहीं 


30 . 311 /35 A 61204 - 7 : 19 $ 2018 

लागू नहीं 
2016 3 64 -a1ceat 419 314fa 
दिष्ट -धारा आउटपुट भाग 7 सुरक्षा 

अपेक्षाएँ 
इस भारतीय मानक की प्रतियाँ भारतीय मानक ब्यूरो , मानक भवन , 9, बहादुर शाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली 110002 क्षेत्रीय 
कार्यालयों : नई दिल्ली, कोलकता , चंडीगढ़, चेन्नई, मुंबई, तथा शाखा कार्यालयों: अहमदाबाद, बंगलौर , भोपाल, भुवनेश्वर, 
कोयंबतूर, गुवाहाटी , हैदराबाद, जयपुर , नागपुर , पटना , पूणे तथा कोचि में बिक्री हेतु उपलब्ध हैं । भारतीय मानकों को 
http ://www .standardsbis .in art SCRATER ATTHTHATI 


[Heef: PUB/3/3/2018 -19] 
सी . बी. सिंह, अपर महानिदेशक 


MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLICATION DISTRIBUTION 

(DEPARTMENT OF CONSUMER AFFAIRS ) 
(BUREAU OF INDIAN STANDARDS ) 

NOTIFICATION 


New Delhi, the 22nd May , 2018 


S . O . 2147 ( E ). — In pursuance of clause (b ) of sub- rule ( 1 ) of Rule 7 of the Bureau of Indian Standards Rules , 
1987 , the Bureau of Indian Standards hereby notifies that the Indian Standards, particulars of which are given in the 
second column of schedule hereto annexed has been established on the date indicated against it in third column. The 
particulars of the standards, if any , which are given in the fourth column shall also remain in force concurrently till they 
are cancelled on the date indicated against them in the fifth column. 


SCHEDULE 


Sl. No. 


No, Year & Title of the Indian 

Standards Established 


Date of 
Establishment 


No. Year & Title of the 
Indian Standards to be 

Cancelled , if any 


Date of 
Cancellation 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


(5 ) 


1 . 


19 May 2018 


NA 


NA 


IS / ISO 105 -D01 : 2010 Textiles - 
Tests for Colour Fastness Part D01 

Colour Fastness to Drycleaning 
Using Perchloroethylene Solvent 


19 May 2018 


19 May 2018 


IS /ISO 105 -N01 : 1993 Textiles – 
Tests for Colour Fastness Part N01 
Colour Fastness to Bleaching : 

Hypochlorite 


IS 762 : 1988 Method for 

Determination of Colour 
Fastness of Textile Materials 
to Hypochlorite Bleaching 

(First Revision ) 


3 . 


19 May 2018 


19 May 2018 


IS /ISO 105 - X02 : 1993 Textiles - 
Tests for Colour Fastness Part X02 
Colour Fastness to Carbonizing : 

Sulfuric Acid 


IS 978 : 1988 Method for 

Determination of Colour 
Fastness of Textile Materials 
to Carbonizing with Sulphuric 

Acid 
(First Revision ) 
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4 . 


19 May 2018 


19 May 2018 


IS /ISO 105 -X06 : 1994 Textiles – 
Tests for Colour Fastness Part X06 
Colour Fastness to Soda Boiling 


IS 973 : 1988 Method for 

Determination of Colour 
Fastness of Textile Materials 

to Soda Boiling 
( First Revision ) 


19 May 2018 


19 May 2018 


IS 1365 : 2018/ISO 2009 : 2011 
Slotted Countersunk Flat Head 
Screws – Product Grade A 

(Fifth Revision ) 


IS 1365 : 2005 /ISO 2009 : 
1994 Slotted Countersunk 
Flat Head Screws (Common 
Head Style ) – ProductGrade 


( Fourth Revision ) 


6 . 


19 May 2018 


19 May 2018 


IS /ISO 1754 : 2010 Photography – 

Cameras Using 35 mm Film and 
Roll Film - Dimensions of Picture 

Sizes 


IS 10906 : 1992 /ISO 1754 : 
1986 Photography - Cameras 
Using 35 mm and 16 mm 
Film - Picture Sizes 

(First Revision ) 


7 . 


19 May 2018 


19 May 2018 


IS 9438 : 2018 Performance 
Requirements and Methods of Tests 
for Wheels/Rims for Trucks and 

Buses 
( First Revision ) 


IS 9438 : 1980 Performance 
Requirements and Methods of 
Tests for Wheels/Rims for 

Trucks and Buses 


19 May 2018 


NA 


NA 


IS /ISO 10993 - 14 : 2001 Biological 
Evaluation of Medical Devices Part 
14 Identification and Quantification 
of Degradation Products from 

Ceramics 


9 . 


19 May 2018 


19 May 2018 


IS 12295 : 2018 /ISO 3875 : 2004 
Machine Tools – Test Conditions 
for External Cylindrical Centreless 
Grinding Machines – Testing of the 

Accuracy 
(Second Revision) 


IS 12295 : 2000 /ISO 3875 : 

1990 Acceptance – 
Conditions for External 

Cylindrical Centreless 
Grinding Machines – Testing 

of the Accuracy 
(First Revision ) 


10 . 


19 May 2018 


19 May 2018 


IS 13725 : 2018 /ISO 8676 : 2011 
Hexagon Head Screws With Metric 
Fine Pitch Thread - ProductGrades 

A and B 
(Second Revision) 


IS 13725 : 2002 /ISO 8676 : 
1999 Hexagon Head Screws 

With Metric Fine Pitch 
Thread - Product Grades A 

and B 
( First Revision ) 


11 . 


19 May 2018 


19 May 2018 


IS 13726 : 2018 /ISO 8765 : 2011 
Hexagon Head Bolts With Metric 
Fine Pitch Thread - Product Grades 

A and B 
(Second Revision) 


IS 13726 : 2002 /ISO 8765 : 
1999 Hexagon Head Bolts 

With Metric Fine Pitch 
Thread - Product Grades A 

and B 
(First Revision ) 


12 . 


19 May 2018 


IS 14703 : 2018 Vinegar - 

Specification 
(First Revision ) 


IS 14703 : 1999 Vinegar - 

Specification 


19 May 2018 
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13 . 


19 May 2018 


NA 


NA 


IS 16605 (Part 1) : 2018 /ISO 2982 

1 : 2013 Rolling Bearings – 
Accessories Part 1 Dimensions for 
Adapter Sleeve Assemblies and 

Withdrawal Sleeves 


14 . 


19 May 2018 


NA 


NA 


IS 16705 : 2018 Reclaimed Rubber 
Derived from Products Containing 
Mainly Natural rubber – Evaluation 

Procedure 


15 . 


19 May 2018 


NA 


NA 


IS 16779 : 2018 /ISO 20193 : 2012 
Tobacco and Tobacco Products – 
Determination of the Width of the 

Strands of Cut Tobacco 


16 . 


19 May 2018 


NA 


NA 


IS 16780 : 2018/ ISO 15517 : 2003 
Tobacco – Determination of Nitrate 
Content – Continuous - flow 

Analysis Method 


17 . 


19 May 2018 


NA 


NA 


IS 16783 : 2018 /IEC 61914 : 2015 
Cable Cleats for Electrical 

Installations 


18. 


19 May 2018 


ΝΑ 


NA 


IS 16896 (Part 1) : 2018/ ISO 17293 

: 2014 Surface Active Agents - 
Determination of Chloroacetic Acid 
(Chloroacetate ) in Surfactants Part 

1 HPLC Method 


19. 


19 May 2018 


NA 


NA 


IS 16946 : 2018 Medical Textiles – 
Elasticated Tubular Bandages – 

Specification 


20 . 


19 May 2018 


NA 


NA 


IS 16948 : 2018 Medical Textiles – 

Permeable Nonwoven Surgical 
Adhesive Tape - Specification 


21. 


19 May 2018 


ΝΑ 


NA 


IS 16949 : 2018 Medical Textiles – 
Adhesive Extension Plaster - 

Specification 


22 . 


19 May 2018 


NA 


NA 


IS 16950 : 2018 Medical Textiles – 
X -Ray Detectable Absorbent Cotton 

Gauze - Specification 


IS 16962 : 2018 Areca Nut – 

Specification 


19 May 2018 


ΝΑ 


NA 


IS 16971 : 2018 /ISO 6454 : 1984 

Shipbuilding - Strum Boxes 


19 May 2018 


ΝΑ 


NA 


25 . 


19 May 2018 


NA 


NA 


IS 16972 : 2018 / ISO 7824 : 1986 
Shipbuilding and Marine Structures 
- Lubrication Nipples – Cone and 

Flat Types 
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26 . 


19 May 2018 


NA 


NA 


IS 16973 : 2018/ISO 14409 : 2011 
Ships and Marine Technology - 

Ship Launching Air Bags 


27 . 


19 May 2018 


NA 


___ NA 


IS 16974 : 2018/ISO 15364 : 2016 

Ships and Marine Technology - 
Pressure /Vacuum Valves for Cargo 

Tanks 


28. 


| 


19 May 2018 


NA 


NA 


IS 16988 : 2018 Compressed 

Natural Gas Cylinder Valve 
Integrated with Solenoid Operation 

(Remotely Controlled ) for 
Automotive Use – Specification 


29 . 


19 May 2018 


NA 


NA 


IS / ISO 21549 - 3 : 2014 Health 
Informatics – Patient Health Card 
Data Part 3 Limited Clinical Data 


30. 


19 May 2018 


NA 


NA 


IS/IEC 61204- 7 : 2016 Low 

Voltage Power Supplies, d.c. 
Output Part 7 Safety Requirements 


Copies of these standards are available for sale with Bureau of Indian Standards,Manak Bhawan , 9 Bahadur Shah Zafar 
Marg, New Delhi - 110002 ; Regional Offices: Kolkata , Chandigarh , Chennai, Mumbai and Branch Offices : Ahmedabad , 
Bengaluru , Bhopal, Bhubaneshwar, Coimbatore, Guwahati, Hyderabad , Jaipur, Nagpur, Patna , Pune, Kochi. Online 
purchase of Indian Standards can be made at http ://www . standardsbis.in . 

[ Ref : PUB/ 3/ 3 / 2018- 19 ] 
C .B . SINGH , Addl. Director General 


अधिसूचना 

नई दिल्ली, 22 मई, 2018 
का . आ . 2148( अ). भारतीय मानक ब्यूरो नियम 1987 के नियम 7 के उपनियम (1 ) के खंड ( ख ) के अनुसरण में 
भारतीय मानक ब्यूरो एतद् द्वारा अधिसूचित करता है कि जिन भारतीय मानकों के विवरण नीचे अनुसूची में दिए गए हैं वे 
स्थापित हो गये हैं । 

अनुसूची 
क्रम । स्थापित भारतीय मानक ( कों ) की स्थापित तिथि भारतीय मानक ( कों ) जो कि रद्द रद्द होने की तिथि | 
संख्या संख्या वर्ष और शीर्षक 

होने है, अगर है, की संख्या वर्ष 

और शीर्षक 
(1) | (2 ) 

( 3 ) 


( 5 ) 


1. 


19 मई, 2018 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


आई एस/ आई एस ओ/ आई ई सी 

गाइड 60 : 2004 अनुरूपता 
निर्धारण – अच्छी रीति संहिता 


19 मई, 2018 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


आई एस / आई एस ओ 1997 : 
1992 दानेदार कार्क एवं कार्क 
पाउडर – वर्गीकरण , गुणधर्म और 

पैकिंग 
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19 मई, 2018 


19 मई , 2018 


आई एस 2026 ( भाग 3) : 
2018/ आई ई सी 60076-3 : 
2013 पावर ट्रांसफार्मर भाग 3 
रोधा स्तर , परावैद्युत परिक्षण तथा 

वायु में बाहरी मुक्तांतर 
( चौथा पुनरीक्षण ) 


___ आई एस 2026 (भाग 3) : 

2009/ आई ई सी 60076- 3 : 
2000 पावर ट्रांसफार्मर भाग 3 
रोधा स्तर, परावैद्युत्त परिक्षण 
तथा वायु में बाहरी मुक्तांतर 

(तीसरा पुनरीक्षण ) 


4. 


। 


19 मई, 2018 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


आई एस 2026 ( भाग 19) : 
2018/ आई ई सी 60076- 19 : 
2013 पावर ट्रांसफार्मर भाग 19 
पावर ट्रांसफार्मर एवं रिएक्टरों 
संबंधी नुकसानों के मापन में 
अनिश्चितता ज्ञात करने की 

नियमावली 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


| आई एस 5182 ( भाग 25) : 2018 | 19 मई, 2018 
वायु प्रदूषण को मापने की पद्धति 

भाग 25 अमोनिया 


19 मई, 2018 


आई एस/ आई एस ओ 5838 -1 : - 19 मई, 2018 

2013 शल्य चिकित्सा के लिए 
अंतर्रोपण – धातु कंकाल पिंस और 
तारें भाग 1 सामान्य आवश्यकताएं 


| आई एस 8261 ( भाग 4) : 
1998 पिंस और तार कंकाल 
कर्षण भाग 4 सामग्री और 
यांत्रिक आवश्यकताएं 


7 . 


19 मई, 2018 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


आई एस/ आई एस ओ 7275 : 
1985 प्रलेखन – श्रृंखला के शीर्षक 

की जानकारी की प्रस्तुति 


8. 


| 


19 मई, 2018 


आई एस 8468 ( भाग 1) : 
2018/ आई ई सी 60214-1 : 
2014 टैप – परिवर्तक भाग 1 
प्रदर्शन आवश्यकताएं और परीक्षण 

पद्धतियाँ 
( पहला पुनरीक्षण ) 


आई एस 8468 : 1977 टैप - 

परिवर्तक भाग 1 प्रदर्शन 
आवश्यकताएं और परीक्षण 

पद्धतियाँ 
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19 मई , 2018 


19 मई, 2018 


आई एस 15963 ( भाग 5) : 
2018/ आई एस ओ 12647- 5 : 
2015 ग्राफिक तकनीक – हाफ 

टोन कलर पृथक्करण , प्रूफ एवं 
उत्पादन प्रिंटस के उत्पादन हेतु 
प्रक्रिया नियंत्रण भाग 5 स्क्रीन 

प्रिंटिंग 
( पहला पुनरीक्षण ) 


आई एस 15963 ( भाग 5) : 
2012/ आई एस ओ 12647-5): 

2001 ग्राफिक तकनीक - 
हाफ - टोन कलर पृथक्करण , प्रूफ 
एवं उत्पादन प्रिंट के उत्पादन 
हेतु प्रक्रिया नियंत्रण भाग 5 

स्क्रीन प्रिंटिंग 


10 . | 


19 मई , 2018 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


आई एस 16269 : 2018 1. 1 
किवा से 220 किवा तक की रेटित 
वोल्टेज के साथ विघुत केबल की 
1. 1 अनुशंसित शार्ट रेटिंग - 

विशिष्टि 


11 . 


| 


19 मई, 2018 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


आई एस 16582 ( भाग 2) : 
2018 / आई एस ओ 8116- 2 : 

2008 वस्त्रादि मशीनरी एवं । 
सहायकांग - लपेटने के लिए बीम 

भाग 2 ताना लपेटने की बीम 


12. 


19 मई, 2018 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


आई एस 16582 ( भाग 3) : 
2018/ आई एस ओ 8116-3 : 

2008 वस्त्रादि मशीनरी एवं 
सहायकांग – लपेटने के लिए बीम 

भाग 3 बनुकर की बीम 


19 मई, 2018 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


13. | आई एस 16582 ( भाग 4) : 

2018/ आई एस ओ 8116- 4 : 

2008 वस्त्रादि मशीनरी एवं 
सहायकांग – लपेटने के लिए बीम 

भाग 4 बनुकर की बीम , ताना 
लपेटने की बीम एवं अनुभागीय 
बीम के लिये फ्लैन्जों के परीक्षण की 

विधि तथा गुणता वर्गीकरण 
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14. 


19 मई, 2018 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


आई एस 16582 (भाग 5) : 
2018/ आई एस ओ 8116-5 : 
2008 वस्त्रादि मशीनरी एवं 
सहायकांग - लपेटने के लिये 

अनुभागीय बीम 


15 . 


| 19 मई , 2018 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


आई एस 16725 : 2018 
वस्त्रादि — सामरिक 3 अंक गोफन 

युनिवर्सल – विशिष्टि 


16. 


19 मई, 2018 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


आई एस 16739 : 2018/ आई 
एसओ 16622 : 2002 मौसम 

विज्ञान - ध्वनि 
वायुवेगमापी/तापमापी औसत 
वयुमापन हेतु स्वीकार्यता परीक्षण 

विधि 


17 . 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


आई एस 16741 : 2018/ आई - 19 मई, 2018 
__ एसओ 17714 : 2007 मौसम 
विज्ञान – वायु तापमापन तापमान 

ढाल /स्क्रीन की तुलना हेतु परीक्षण 
विधि और महत्वपूर्ण विशेषताओं का 

परिभाषाकरण 


18. 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


आई एस 16754 : 2018/ आई एस ओ | 19 मई , 2018 
7437 : 1990 तकनीकी ड्राइंग - 
निर्माण ड्राइंग – प्रिफेब्रिकेटेड 
स्टूकचरल घटकों के लिए उत्पादन 
ड्राइंग के कार्यान्वयन के लिए 

सामान्य नियम 


19. 


19 मई , 2018 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


आई एस 16768 : 2018/ आई एस ओ 
7519 : 1991 तकनीकी ड्राइंग – 
निर्माण ड्राइंग - सामान्य व्यवस्था 
और असेंबली ड्राइंग के लिए प्रस्तुति 

के सामान्य सिद्धांत 
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20 . 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


आई एस 16769 : 2016/ आई एस ओ | 19 मई, 2018 
9462 : 2014 अलपाइन स्की 
बाइंडिंग – आवश्यकताएं और 

परीक्षण विधियां 


21 . 


19 मई , 2018 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


आई एस 16911 : 2018/ आई ई सी 
62790 : 2014 प्रकशवोल्टीय 
माडयूल के लिए जंक्शन बक्से - 

सुरक्षा अपेक्षाएं और परीक्षण 


22. 


19 मई , 2018 


19 मई, 2018 


आई एस 16923 ( भाग 1) : . 
2018/ आई ई सी 60584- 1 : 
2013 थर्मोकाप्ल्स भाग 1 इएमएफ 

की विशिष्टियां एवम छूटें 
( पहला पुनरीक्षण ) 


आई एस 2054: 1962 
निकल / क्रोमियम 
निकल / एल्यूमीनियम 
थर्माकोपल्स के लिए संदर्भ 
तालिकाएँ 

आई एस 2055: 1962 
प्लैटिनम रोडियम प्लैटिनम 
थर्मोकाप्ल्स के संदर्भ तालिकाएँ 
आई एस 2056: 1963 कॉपर 
निरंतरन थर्मोकाप्ल्स के संदर्भ 

तालिकाएं 
आईएस 2057 : 1962 लौह 
निरंतरता थर्मोकाप्ल्स के संदर्भ 

तालिका 
आईएस 7988: 1976 क्रोमेल 
कॉपेल थर्मोकाप्ल्स के संदर्भ 
तालिका 

आई एस 10625 : 1983 
निकल/क्रोमियम - कापर/निकल 
( क्रोमेल - निरंतरता ) थर्मोकाप्ल्स 

के संदर्भ तालिका 
IS 12051: 1987 निकल 
क्रोमियम - सिलिकॉन/निकल 

सिलिकॉन के लिए संदर्भ 
तालिका (निक्रोसिल/निसिल ) 

प्रकार एन थर्मोकोपल 


| 19 मई , 2018 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


23. 


आई एस/ आई एस ओ/ आई ई सी 
____ 17007 : 2009 अनुरूपता 
निर्धारण – अनुरूपता निर्धारण 

हेतु प्रयोगार्थ उपयुक्त ड्राफ्टिंग 
नार्मेटिव प्रलेखो हेतु दिशानिर्देश 
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24 . 


19 मई , 2018 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


आई एस/ आई एस ओ/ आई ई सी 
17021 - 1 : 2015 अनुरूपता 
निर्धारण – प्रबंधन पद्धतियों के 
आडिट एवं प्रमाणन उपलब्ध कराने 
हेत निकायों के लिए अपेक्षाएँ भाग 

1 अपेक्षाएँ 


19 मई, 2018 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


25 . | आई एस / आई एस ओ/ आई ई सी 

17021-3 : 2013 अनुरूपता 
निर्धारण – प्रबंधन पद्धतियों के 
आडिट एवं प्रमाणन उपलब्ध कराने 
हेतु निकायों के लिए अपेक्षाएँ भाग 
3 गुणवत्ता प्रबंधन पद्धतियों के 
आडिटिंग एवं प्रमाणन हेतु सक्षम 

अपेक्षाएँ 


26. 


19 मई, 2018 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


आई एस/ आई एस ओ/ आई ई सी । 
17021 - 4 : 2013 अनुरूपता 
निर्धारण – प्रबंधन पद्धतियों के 
आडिट एवं प्रमाणन उपलब्ध कराने 
हेतु निकायों के लिए अपेक्षाएँ भाग 
4 इवेंट स्थिर प्रबंधन पद्धतियों के 
आडिटिंग एवं प्रमाणन हेतु सक्षम 

अपेक्षाएँ 


27 . 


19 मई , 2018 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


आई एस / आई एस ओ/ आई ई सी 
17021 -5 : 2014 अनुरूपता 
निर्धारण – प्रबंधन पद्धतियों के 
आडिट एवं प्रमाणन उपलब्ध कराने 
हेतु निकायों के लिए अपेक्षाएँ भाग 

5 एसेट प्रबंधन पद्धतियों के 
आडिटिंग एवं प्रमाणन हेतु सक्षम 

अपेक्षाएँ 
आई एस / आई एस ओ/ आई ई सी 
17021 - 6 : 2014 अनुरूपता 
निर्धारण — प्रबंधन पद्धतियों के 
आडिट एवं प्रमाणन उपलब्ध कराने 
हेतु निकायो के लिए अपेक्षाएँ भाग 

6 बिज़नस कंटिन्यूटी प्रबंधन । 
पद्धतियों के आडिटिंग एवं प्रमाणन 

हेतु सक्षम अपेक्षाएँ 


19 मई , 2018 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


[ भाग II - खण्ड 3 (ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


29 . 


19 मई, 2018 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


आई एस / आई एस ओ/ आई ई सी 
17021 - 7 : 2014 अनुरूपता 
निर्धारण – प्रबंधन पद्धतियों के 
आडिट एवं प्रमाणन उपलब्ध कराने 
हेतु निकायों के लिए अपेक्षाएँ भाग 
7 रोड ट्रेफिक प्रबंधन पद्धतियों के 
आडिटिंग एवं प्रमाणन हेतु सक्षम 

अपेक्षाएँ 


30 . 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


आई एस / आई एस ओ/ आई ई सी / टी | 19 मई, 2018 

एस 17023 : 2013 अनुरूपता 
निर्धारण – प्रबंधन पद्धति प्रमाणन 
आडिटों के निर्धारण की अवधि हेतु 

दिशानिर्देश 


31 . 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


| आई एस / आई एस ओ/ आई ई सी / टी | 19 मई, 2018 

आर 17026 : 2015 अनुरूपता 
निर्धारण – मूर्त उत्पादों की 
प्रमाणन योजना के उदाहरण 


32. 


19 मई, 2018 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


आई एस/ आई एस ओ/ आई ई सी / टी 

एस 17027 : 2014 अनुरूपता 
निर्धारण – व्यक्तियों के प्रमाणन 
हेतु प्रयुक्त व्यक्तियों की सक्षमता 
____ संबंधी शब्दावली 


33. 


19 मई, 2018 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


आई एस / आई एस ओ / आई ई सी । 

17067 : 2013 अनुरूपता 
निर्धारण – उत्पाद प्रमाणन हेतु 
मूल सिद्धांत एवं उत्पाद प्रमाणन 
___ योजनाओं हेत दिशानिर्देश 


34 . 


19 मई, 2018 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


आई एस/ आई एस ओ 25539-2 : 
2012 कार्डियोवस्कयुलर उपकरण 

भाग 2 वस्कुलर स्टेटस 


| 19 मई, 2018 


18 मई , 2019 


आई एस / आई ई सी 61439 - 6 : 
___ 2012 निम्न -वोल्टता वाली 
स्विचगियर और नियंत्रणगियर 
एसेम्बली भाग 6 बसबार ट्रकिंग 

प्रणाली ( बसमार्गीय ) 


आई एस 8623 ( भाग 2) : 
__ 1993 अल्प - वोल्टता 
स्विचगियर और नियंत्रणगियर 
समुच्चयों की विशिष्टि भाग 2 

बसबार धातु आवरण तंत्र 
( बसवेज ) की विशेष अपेक्षाएं 

( पहला पुनरीक्षण) 
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36 . 


19 मई, 2018 


आई एस/ आई ई सी 62271 -101 : | 19 मई, 2018 
2012 उच्च -वोल्टता के स्विचगियर 
और नियंत्रणगियर भाग 101 

संश्लिष्ट परीक्षण 


__ आई एस 13516 : 1993 
उच्च - वोल्टता प्रत्यावर्ती धारा 
परिपथ के संश्लिष्ट परीक्षण की 

पद्धतियाँ – वियोजक 


इस भारतीय मानक की प्रतियाँ भारतीय मानक ब्यूरो, मानक भवन , 9, बहादुर शाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली 110 002 
क्षेत्रीय कार्यालयों : नई दिल्ली, कोलकता, चंडीगढ़ , चेन्नई, मुंबई, तथा शाखा कार्यालयों: अहमदाबाद , बंगलौर, भोपाल , 
भुवनेश्वर, कोयंबतूर, गुवाहाटी , हैदराबाद , जयपुर , पटना, पूणे तथा कोचि में बिक्री हेतु उपलब्ध हैं। भारतीय मानकों को 
http:// www. standardsbis.in द्वारा इंटरनैट पर खरीदा जा सकता हैं । 

[ संदर्भ: PUB/ 3/ 3/ 2017-18] 
सी . बी . सिंह, अपर महानिदेशक 


NOTIFICATION 
New Delhi, the 22nd May , 2018 


S . O . 2148 ( E ). — In pursuance of clause (b ) of sub - rule (1 ) of Rule 7 of the Bureau of Indian Standards Rules, 
1987 , the Bureau of Indian Standards hereby notifies that the Indian Standards, particulars of which are given in the 
second column of schedule hereto annexed has been established on the date indicated against it in third column . The 
particulars of the standards, if any , which are given in the fourth column shall also remain in force concurrently till they 
are cancelled on the date indicated against them in the fifth column. 


SCHEDULE 


SL No. 


No, Year & Title of the Indian 

Standards Established 


Date of 
Establishment 


No. Year & Title of the 
Indian Standards to be 

Cancelled , if any 


Date of 
Cancellation 


( 1 ) 


। 


( 2 ) 


( 3) 


( 5 ) 


19May 2018 


NA 


NA 


___ IS/ISO/IEC Guide 60 : 2004 
Conformity Assessment – Code of 

Good Practice 


2. 


19 May 2018 


NA 


NA 


IS / ISO 1997 : 1992 Granulated 

Cork and Cork Powder – 
Classification , Properties and 

Packing 


19 May 2018 


19 May 2018 


IS 2026 ( Part 3) : 2018/IEC 60076 
3 : 2013 Power Transformers Part 3 
Insulation Levels, Dielectric Tests 
and External Clearances in Air 

(Fourth Revision ) 


IS 2026 ( Part 3) : 2009 /IEC 
60076 - 3 : 2000 Power 

Transformers Part 3 
Insulation Levels , Dielectric 
Tests and External Clearances 

in Air 
( Third Revision ) 


4. 


19 May 2018 


NA 


NA 


IS 2026 ( Part 19 ) : 2018/IEC 

60076 - 19 : 2013 Power 
Transformers Part 19 Rules for the 
Determination of Uncertainties in 
the Measurement of the Losses on 
Power Transformers and Reactors 
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19 May 2018 


NA 


NA 


IS 5182 ( Part 25 ) : 2018 Methods 
for Measurement of Air Pollution 

Part 25 Ammonia 
IS / ISO 5838 -1 : 2013 Implants for 
Surgery – Metallic skeletal Pins and 

Wires 
(Part 1 General Requirements) 


19 May 2018 


19 May 2018 


6 . 


IS 8261 (Part 4 ) : 1998 Pins 
and wires skeletal traction 

Part 4 Material and 
mechanical requirements 

(First Revision ) 


7 . 


19 May 2018 


ΝΑ 


NA 


IS /ISO 7275 : 1985 Documentation 
- Presentation of Title Information 

of Series 


8. 


19 May 2018 


19 May 2018 


IS 8468 : 1977 Specification 
For On - Load Tap - Changers 


IS 8468 (Part 1) : 2018 / IEC 60214 

1 : 2014 Tap -Changers Part 1 
Performance Requirements and Test 

Methods 
(First Revision ) 


19 May 2018 


19 May 2018 


IS 15963 (Part 5 ) : 2018 /ISO 

12647 -5 : 2015 Graphic 
Technology - Process Control for 
the Production of Half - Tone Colour 
Separations, Proof and Production 
Prints Part 5 Screen Printing 

(First Revision ) 


IS 15963 ( Part 5 ) : 2012 /ISO 

12647 -5 : 2001 Graphic 
Technology – Process Control 
for the Production of Half 

Tone Colour Separations, 
Proof and Production Prints 

Part 5 Screen Printing 


19 May 2018 


NA 


NA 


IS 16269 : 2018 Recommended 
Short Circuit Ratings of Electric 
Cables with Rated Voltage from 1 .1 

kV to 220 kV - Specification 


11. 


19 May 2018 


ΝΑ 


NA 


IS 16582 (Part 2) : 2018 /ISO 8116 

2 : 2008 Textile Machinery and 
Accessories – Beams for Winding 

Part 2 Warper s Beams 


12. 


19 May 2018 


NA 


ΝΑ 


IS 16582 (Part 3) : 2018 /ISO 8116 

3 : 2008 Textile Machinery and 
Accessories – Beams for Winding 

Part 3 Weaver s Beams 


13 . 


19 May 2018 


NA 


NA 


IS 16582 (Part 4 ) : 2018 /ISO 8116 

4 : 2008 Textile Machinery and 
Accessories – Beams for Winding 
Part 4 Test Methods and Quality 

Classification of Flanges for 
Weaver s Beams, Warper s Beams 

and Sectional Beams 


14 . 


19 May 2018 


NA 


NA 


IS 16582 (Part 5 ) : 2018 /ISO 8116 

5 : 2008 Textile Machinery and 
Accessories – Beams for Winding 
Part 5 Sectional Beams for Wrap 

knitting Machines 
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19 May 2018 


NA 


NA 


IS 16725 : 2018 Textiles – Tactical 
3 Points Sling Universal – 

Specification 


16 . 


19 May 2018 


NA 


NA 


IS 16739 : 2018/ ISO 16622 : 2002 

Meteorology – Sonic 
Anemometers / Thermometers 
Acceptance Test methods for Mean 

Wind Measurements 


17 . 


19 May 2018 


ΝΑ 


NA 


IS 16741 : 2018 /ISO 17714 : 2007 
Meteorology – Air Temperature 
Measurements Test Methods for 

Comparing the Performance of 
Thermometer Shields/Screens and 
Defining Important Characteristics 


18 . 


19 May 2018 


NA 


NA 


IS 16754 : 2018 / ISO 7437 : 1990 
Technical Drawings – Construction 

Drawings - General Rules for 
Executive of Production Drawings 
for Prefabricated Structural 

Components 


19 . 


19 May 2018 


NA 


ΝΑ 


IS 16768 : 2018 /ISO 7519 : 1991 
Technical Drawings – Construction 
Drawings – General Principles of 

Presentation for General 
Arrangement and Assembly 

Drawings 


20. 


19 May 2018 


NA 


NA 


IS 16769 : 2018 /ISO 9462 : 2014 

Alpine Ski-Bindings – 
Requirements and Test Methods 


21. 


19 May 2018 


NA 


NA 


IS 16911 : 2018/ IEC 62790 : 2014 

Junction Boxes for Photovoltaic 
Modules – Safety Requirements and 

Tests 


22 . 


19 May 2018 


19 May 2018 


IS 16923 ( Part 1) : 2018 / IEC 
60584 -1 : 2013 Thermocouples Part 
1 EMF Specifications and 

Tolerances 
(First Revision ) 


IS 2054 : 1962 Reference 
tables for nickel/ chromium 

nickel/aluminium 

thermocouples 
IS 2055 : 1962 Reference 
tables for platinum rhodium 

platinum thermocouples 
IS 2056 : 1963 Reference 
tables for copper- constantan 

thermocouples 
IS 2057 : 1962 Reference 
table for iron - constantan 
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thermocouples 
IS 7988 : 1976 Reference 
table for chromel-kopel 

thermocouples 
IS 10625 : 1983 Reference 
tables for nickel /chromium 

copper/nickel ( chromel 
constantan ) thermocouples 
IS 12051 : 1987 Reference 
tables for nickel-chromium 

silicon /nickel-silicon 
(Nicrosil/Nisil ) Type N 

thermocouple 


23. 


19 May 2018 


NA 


ΝΑ 


IS /ISO /IEC 17007 : 2009 
Conformity Assessment – Guidance 
for Drafting Normative Documents 
Suitable for use for Conformity 

Assessment 


24 . 


19 May 2018 


NA 


NA 


IS /ISO / IEC 17021 - 1 : 2015 

Conformity Assessment - 
Requirements for Bodies Providing 
Audit and Certification of 

Management 
Systems Part 1 Requirements 


25 . 


19 May 2018 


NA 


NA 


IS /ISO /IEC / TS 17021 -3 : 2013 

Conformity Assessment - 
Requirements for Bodies Providing 

Audit and Certification of 
Management Systems Part 3 
Competence Requirements for 
Auditing and Certification of 
Quality Management Systems 


19 May 2018 


NA 


ΝΑ 


IS / ISO / IEC / TS 17021-4 : 2013 

Conformity Assessment – 
Requirements for Bodies Providing 

Audit and Certification of 
Management Systems Part 3 

Competence 
Requirements for Auditing and 
Certification of Event Sustainability 

Management Systems 


27 . 


19 May 2018 


NA 


NA 


IS /ISO /IEC /TS 17021 -5 : 2014 

Conformity Assessment – 
Requirements for Bodies Providing 

Audit and Certification of 
Management Systems Part 5 

Competence 
Requirements for Auditing and 
Certification of Asset Management 

Systems 
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19 May 2018 


NA 


NA 


IS /ISO / IEC /TS 17021-6 : 2014 

Conformity Assessment – 
Requirements for Bodies Providing 

Audit and Certification of 
Management Systems Part 6 

Competenc 
Requirements for Auditing and 
Certification of Business Continuity 

Management Systems 


29 . 


19 May 2018 


NA 


NA 


IS /ISO /IEC / TS 17021- 7 : 2014 

Conformity Assessment - 
Requirements for Bodies Providing 

Audit and Certification of 
Management Systems Part 7 

Competence 
Requirements for Auditing and 
Certification of Road Traffic Safety 

Management Systems 


19 May 2018 


ΝΑΙ 


NA 


30 . 


IS / ISO / IEC / TS 17023 : 2013 

Conformity Assessment – 
Guidelines for Determining the 
Duration of Management System 

Certification Audits 


31 . 


19 May 2018 


NA 


NA 


IS /ISO / IEC / TR 17026 : 2015 
Conformity Assessment – Example 
of a Certification Scheme for 

Tangible Products 


32 . 


19 May 2018 


NA 


NA 


IS / ISO / IEC /TS 17027 : 2014 

Conformity Assessment - 
Vocabulary Related to Competence 


of 


Persons Used for Certification of 

Persons 


33. 


19 May 2018 


NA 


NA 


IS /ISO /IEC / TS 17067 : 2013 

Conformity Assessment - 

Fundamentals of Products 
Certification and Guidelines for 
Product Certification Schemes 


19 May 2018 


NA 


NA 


IS / ISO 25539 -2 : 2012 
Cardiovascular Implants – 

Endovascular 
Devices Part 2 Vascular Stents 


35 . 


19 May 2018 


18 May 2019 


IS /IEC 61439-6 : 2012 Low 
Voltage Controlgear Assemblies 
Part 6 Busbar Trunking Systems 

(Switchgear and Busways ) 


IS 8623 (Part 2 ) : 1993 
Specification for Low Voltage 
Switch Gear and ControlGear 
Assemblies : Part 2 Particular 

Requirements for Busbar 
Trunking Systems (Busways) 

( First Revision ) 


36 . 


19 May 2018 


19 May 2018 


IS / IEC 62271- 101 : 2012 High 

Voltage Switchgear and 
Controlgear Part 101 Synthetic 

Testing 


IS 13516 : 1993 Method of 

synthetic testing of high 
voltage alternating current 

circuit-breakers 
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Copies of these standards are available for sale with Bureau of Indian Standards, Manak Bhawan , 9 Bahadur Shah Zafar 
Marg, New Delhi- 110002 ; Regional Offices: Kolkata , Chandigarh , Chennai, Mumbai and Branch Offices: Ahmedabad , 
Bengaluru, Bhopal, Bhubaneshwar , Coimbatore, Guwahati, Hyderabad, Jaipur, Nagpur, Patna, Pune, Kochi . Online 
purchase of Indian Standards can be made at http ://www .standardsbis.in . 

[ Ref: PUB/ 3 / 3/ 2018- 19 ] 
C .B . SINGH , Addl. Director General 


अधिसूचना 
नई दिल्ली , 22 मई, 2018 


का . आ . 2149( अ). - भारतीय मानक ब्यूरो नियम 1987 के नियम 7 के उपनियम ( 1) के खंड ( ख) के अनुसरण में 
भारतीय मानक ब्यूरो एतद् द्वारा अधिसूचित करता है कि जिन भारतीय मानकों के विवरण नीचे अनुसूची में दिए गए हैं वे 
स्थापित हो गये हैं । 

अनुसूची 
| स्थापित भारतीय मानक ( कों ) की स्थापित तिथि । भारतीय मानक( कों ) जो कि रद्द रद्द होने की तिथि 
संख्या संख्या वर्ष और शीर्षक 

होने है, अगर है, की संख्या वर्ष 

और शीर्षक 
(1 ) 

( 5 ) 


क्रम 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


19 मई 2018 


आई एस 1448 [ पी : 50] : 2018 | 
पेट्रोलियम और उसके उत्पादों के 
लिए परिक्षण के तरीके [ पी : 50 ] 
नए प्रयोग और स्नेहक में क्लोरीन 
( सोडियम अलखहोलट विधि ) 

( तीसरा पुनरीक्षण ) 


आई एस 1448 [ पी : 50] : | 19 मई 2018 
1977 पेट्रोलियम और उसके 

उत्पादों के लिए परिक्षण के 
तरीके [ पी : 50] नए प्रयोग और 
स्नेहक में क्लोरीन ( सोडियम 

अलखहोलट विधि ) 
( दूसरा पुनरीक्षण ) 


19 मई 2018 


2. 


आई एस 1448 [ पी : 139] : 2018 

पेट्रोलियम और उसके उत्पादों के 
लिए परिक्षण के तरीके [ पी : 139] 

कालसिनेड पेट्रोलियम कोक का 
बयूटानोल या टोलयुईन का उपयोग 
से असली घनत्व का निर्धारण 

( पहला पुनरीक्षण ) 


| आई एस 1448 [ पी : 139] : | 19 मई 2018 
1992 पेट्रोलियम और उसके 
उत्पादों के लिए परिक्षण के 
तरीके [ पी : 139 ] कालसिनेड 
पेट्रोलियम कोक का बयूटानोल 
या टोलयुईन का उपयोग से 
असली घनत्व का निर्धारण 


3. 


आई एस 1448 [ पी : 140] : 2018 | 19 मई 2018 

पेट्रोलियम और उसके उत्पादों के 
लिए परिक्षण के तरीके [ पी : 140] 
पेट्रोलियम कोक के स्पष्ट घनत्व का 
मरक्युरि पिक्नोमीटर पद्धति द्वारा 

निर्धारण 
( पहला पुनरीक्षण ) 


आई एस 1448 [ पी : 140] : | 19 मई 2018 
1992 पेट्रोलियम और उसके 

उत्पादों के लिए परिक्षण के 
तरीके [ पी : 140] पेट्रोलियम 
कोक के स्पष्ट घनत्व का मरक्युरि 
पिक्कोमीटर पद्धति द्वारा 

निर्धारण 
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19 मई 2018 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


आई एस 1448 [ पी : 162] : 2018 

पेट्रोलियम और उसके उत्पादों के 
लिए परिक्षण के तरीके [ पी : 162] 

ग्रेविमैट्रिक विश्लेषण द्वारा 
हाइड्रोलिक तरल पदार्थ का 
अघुलनशील संदूषण का निर्धारण 


19 मई 2018 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


आई एस 1448 ( भाग 168 ) : 
2018/ आई एस ओ 13758 : 1996 

पेट्रोलियम एवं इसके उत्पादों की 
परिक्षण पद्धतियाँ [ पी : 168 ] वाल्व 
फ्रीज विधि - प्रोपेन की सूखापन 

का आकलन 


19 मई 2018 


6. 


आई एस 1677 : 2018/ आई एस । __ 19 मई 2018 
ओ 1401 : 2016 कृषि छिड़काव के 

लिए रबड़ होज 
(तीसरा पुनरीक्षण ) 


आई एस 1677 : 2005 / आई 
एस ओ 1401 : 1999 कृषि 
छिड़काव के लिए रबड़ होज 

( दूसरा पुनरीक्षण ) 


7. 


19 मई 2018 


19 मई 2018 


आई एस 2577 ( भाग 1 ) : 
2018/ आई एस ओ 8820 - 1: 2014 
सड़क वाहन - फ्यूज़ - लिंक भाग 
1 परिभाषाएं एवं सामान्य परिक्षण 

अपेक्षाएं 
( तीसरा पुनरीक्षण ) 


आई एस 2577 (भाग 1 ) : 
2012 सड़क वाहन – फ्युज – 
लिंक भाग 1 परिभाषाएं एवं 
सामान्य परिक्षण अपेक्षाएं 

( दूसरा पुनरीक्षण ) 


19 मई 2018 


19 मई 2018 


आई एस 2577 ( भाग 2) : 
2018/ आई एस ओ 8820- 2 : 
2014 सड़क वाहन - फ्यूज़ - लिंक 
भाग 2 उपभोगकर्ता की मार्गदर्शिका 

(तीसरा पुनरीक्षण ) 


आई एस 2577 ( भाग 2) : 
2012 सड़क वाहन - फ्यूज़ 
लिंक भाग 2 उपभोगकर्ता की 

___ मार्गदर्शिका 
( दूसरा पुनरीक्षण ) 
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19 मई 2018 


19 मई 2018 


आई एस 2577 ( भाग 4 ) : 
2018/ आई एस ओ 8820-4 : 
2016 सड़क वाहन – फ्यूज़ -लिंक 
भाग 4 फीमेल सम्पर्क वाले फ्यूज़ 
लिंक (टाइप ए) एवं बोल्ट -इन 
सम्पर्क (टाइप बी ) एवं उनके 

परीक्षण अनुलग्नी 
( तीसरा पुनरीक्षण ) 


आई एस 2577 ( भाग 2) : | 
2012 सड़क वाहन - फ्यूज़ 
लिंक भाग 2 उपभोगकर्ता की 

मार्गदर्शिका 
( दूसरा पुनरीक्षण ) 


19 मई 2018 


10. 


आई एस 2577 ( भाग 5) : 
2018/ आई एस ओ 8820-5 : 
2015 सड़क वाहन – फ्यूज़ -लिंक 

भाग 5 एक्सियल टर्मिनल वाले 
फ्यूज़ - लिंक (स्ट्रिपफ्यूज़ - लिंक ) 
टाइप एसएफ 30 एवं एसएफ 51 

एवं परीक्षण अनुलग्नी 
( तीसरा पुनरीक्षण ) 


आई एस 2577 ( भाग 5) : | 19 मई 2018 
2012 सड़क वाहन – फ्यूज़ 
लिंक भाग 5 एक्सियल टर्मिनल 

___ वाले फ्यूज़ लिंक 
(स्ट्रिपफ्यूज़ - लिंक ) टाइप 
एसएफ 30 एवं एसएफ 51 एवं 

परीक्षण अनुलग्नी 
( दूसरा पुनरीक्षण ) 


11 . 


19 मई 2018 


19 मई 2018 


आई एस 3400( भाग 6) : 
2018/ आई एस ओ 1817 : 2015 

वल्कनीकृत रबड़ की परीक्षण 
पद्धतियाँ भाग 6 तरल पदार्थ का 

प्रभाव ज्ञात करना 
( चौथा पुनरीक्षण ) 


आई एस 3400( भाग 6) : 
2012/ आई एस ओ 1817 : 
2011 वल्कनीकृत रबड़ की 
परीक्षण पद्धतियाँ भाग 6 तरल 

का प्रभाव ज्ञात करना 
( तीसरा पुनरीक्षण ) 


19 मई 2018 


12. 


आई एस 3400 ( भाग 20) : 
2018/ आई एस ओ 1431-1: 2012 

वल्कनीकृत रबड़ की परीक्षण 
पद्धतियाँ भाग 20 ओजोन तड़क से 
प्रतियोगिता – स्थेतिक तनाव 

परीक्षण 
( दूसरा पुनरीक्षण ) 


आई एस 3400 ( भाग 20) : | 19 मई 2018 
1994/ आई एस ओ 1431-1: 

1989 वल्कनीत रबड़ की 
परीक्षण पद्धतियाँ भाग 20 
ओजोन प्रतिरोधी चटकन स्थिर 

विकृति परीक्षण 
( पहला पुनरीक्षण ) 
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13. 


19 मई 2018 


आई एस 3400 


19 मई 2018 


आई एस 3400 (भाग 23/ अनुभाग | 
1) : 2018/ आई एस ओ 7619- 1: 
2010 वल्कनीकृत रबड़ की परीक्षण 
पद्धतियाँ भाग 23 रबड़ – पाकेट 
कठोरता मीटरों द्वारा अभिस्थापन 

कठोरता ज्ञात करना अनुभाग 1 
ड्यूरोमीटर पद्धति ( आधार कठोरता ) 

( पहला पुनरीक्षण ) 


न 3400 (भाग 
23/ अनुभाग 1) : 2002/ आई 

एस ओ 7619- 1: 1997 
वल्कनीत रबड़ की परीक्षण 
पद्धतियाँ भाग 23 रबड़ – जेब 
में रखे जा सकने वाले कठोरता 
मापी से दंतुरण कठोरता ज्ञात 

करना 


14. 


19 मई 2018 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


आई एस 3400 ( भाग 25) : 
2018/ISO 812 : 2011 वल्लीकृत 
रबड़ की परीक्षण पद्धतियाँ भाग 25 
अल्प – तापमान भंगुरता ज्ञात 

करना 


19 मई 2018 


19 मई 2018 


15. 


आई एस 3708 ( भाग 8) : 
2018/ आई एस ओ 1656 : 2014 
प्राकृतिक रबड़ लैटेक्स के परीक्षण 

की पद्धतियाँ भाग 8 रबड़ , कच्चा 
प्राकृतिक एवं रबड़ लैटेक्स , प्राकृतिक 
- नाईट्रोजन की मात्रा ज्ञात करना 

(तीसरा पुनरीक्षण ) 


आई एस 3708 (भाग 8) : 
2005 / आई एस ओ 1656 : 
1996 प्राकृतिक रबड़ लेटैक्स की 
परीक्षण पद्धतियाँ भाग 8 रबड़ , 
कच्चा प्राकृतिक एवं रबड़ लेटैक्स , 
प्राकृतिक – नाईट्रोजन का अंश 

ज्ञात करना 
( दूसरा पुनरीक्षण ) 


19 मई 2018 


19 मई 2018 


16. 


आई एस / आई एस ओ 6722- 1 : | 
2011 सड़क वाहन – 60 वोल्ट 

और 600 वोल्ट एकल – कोर की 
तार भाग 1 ताम्बे की सुचालक तारों 
के आयाम , परीक्षण पद्धतियाँ एवं 

आवश्यकताएँ 
(पहला पुनरीक्षण ) 


आई एस/ आई एस ओ 6722-1 : 
2006 सड़क वाहन – 60 वोल्ट 
और 600 वोल्ट एकल - कोर की 
तार भाग 1 ताम्बे की सुचालक 

तारें – आयाम , परीक्षण 
पद्धतियाँ एवं आवश्यकताएँ 


19 मई 2018 


17. 


आई एस / आई एस ओ 6722 - 2 : 
2013 सड़क वाहन – 60 वोल्ट 
और 600 वोल्ट एकल - कोर की 
तारे भाग 2 अल्युमीनियम की 
सुचालक तारों के आयाम , परीक्षण 


आई एस/ आई एस ओ 6722 : - 19 मई 2018 
2006 सड़क वाहन – 60 वोल्ट 
और 600 वोल्ट एकल - कोर की 
तारे भाग 2 अल्युमीनियम की 
सुचालक तारों के आयाम , 
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पद्धतियाँ एवं आवश्यकताएँ 

(पहला पुनरीक्षण ) 


परीक्षण पद्धतियाँ एवं 

आवश्यकताएँ 


19 मई 2018 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


18 . 


आई एस/ आई एस ओ 8178-9 : 
2012 प्रत्यागामी आतंरिक दहन 
इंजिन – निकास उत्सर्जन मापन 
भाग 9 क्षणिक अवस्थाओं के अंतर्गत 
प्रचालित संपीडन दहन इंजिन के 

निकास गैस धुंआ उत्सर्जन के 
परीक्षण संस्तर मापन के परीक्षण 

चक्र तथा परीक्षण प्रक्रियाएं 
आई एस / आई एस ओ 8686 (भाग 
1) : 2012 भार और भार संयोजन 
के लिए करने के डिजाईन सम्बन्धी 
सिद्धांत भाग 1 सामान्य 

(पहला पुनरीक्षण ) 


19 मई 2018 


19 मई 2018 


19. 


आई एस / आई एस ओ 8686 
( भाग 1) : 1989 भार और भार 

संयोजन के लिए करने के 
डिजाईन सम्बन्धी सिद्धांत भाग 

1 सामान्य 


19 मई 2018 


19 मई 2018 


20 . 


आई एस / आई एस ओ 13373- 2 

: 2016 मशीन के अनुबंधन 
मॉनिटरिंग एवं नैदानिक --- कम्पन 
अनुबंधन मॉनिटरिंग भाग 2 कम्पन 
आंकडों का प्रक्रमण , विशलेषण और 
प्रस्तुतिकरण (पहला पुनरीक्षण ) 


आई एस / आई एस ओ 13373- 2 
: 2005 मशीन के अनुबंधन 
माँनिटरिंग एवं नैदानिक -- - 
कम्पन अनुबंधन मॉनिटरिंग भाग 
2 कम्पन आंकड़ों का प्रक्रमण , 
विशलेषण और प्रस्तुतिकरण 


19 मई 2018 


19 मई 2018 


21. 


आई एस 14208 : 2018 / आई एस । 
ओ : 3676 : 2012 पैकेजबंदी - 
पूरे , भरित परिवहन पैकेज एवं 

इकाई लोड आयाम 
( पहला पुनरीक्षण ) 


आई एस 14208 : 1995/ आई 

एस ओ : 3676 : 1983 

पैकेजबंदी – पूरे, भरित 
परिवहन पैकेज एवं इकाई लोड 

आयाम 


19 मई 2018 


19 मई 2018 


22 . 


आई एस 14736 ( भाग 2 ) : 
2018/ आई एस ओ 7626- 2 : 
2015 यांत्रिक कम्पन और प्रध्दात 

- यांत्रिक गतिशीलता का 
प्रयोगात्मकनिर्धारण भाग 2 संलग्न 
कम्पन एक्साइटर सहित एक बिंदु 
ट्रांसलेशन एक्साइटेशन का उपयोग 

करते हुए मापन 
( पहला पुनरीक्षण ) 


आई एस 14736 ( भाग 2 ) : 
1999/ आई एस ओ 7626 - 2 : 

1990 यांत्रिक कम्पन और 
प्रध्दात - यांत्रिक गतिशीलता 
का प्रयोगात्मक निर्धारण भाग 2 
संलग्न कम्पन एक्साइटर सहित 
एक बिंदु ट्रांसलेशन एक्साइटेशन 
का उपयोग करते हुए मापन 
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19 मई 2018 


23. 


आई एस 15060 : 2018/ आई एस 
ओ 10321 : 2008 भूकृत्रिम - 
अधिक चौड़ी पट्टी की विधि द्वारा 
जोड़/ सीवन की तन्यता परीक्षण 

( पहला पुनरीक्षण ) 


19 मई 2018 - आई एस 15060 : 2001/ आई 

__ एस ओ 10321 : 1992 
भूवस्त्रादि – अधिक चौड़ी पट्टी 
की विधि द्वारा जोड़/ सीवन की 

तन्यता परीक्षण 


19 मई 2018 


24 . 


आई एस 15076 : 2018/ आई एस 
ओ 2475 : 2011 क्लोरोप्रीन रबड़ 
( सी आर) – साधारण – प्रयोजन 
टाइप - मूल्यांकन प्रक्रिया 

(पहला पुनरीक्षण ) 


आई एस 15076 : 2002/ आई | 19 मई 2018 

एस ओ 2475 : 1999 
क्लोरोप्रीन रबड़ ( सी आर) 
साधारण – प्रयोजन टाइप - 

मूल्यांकन प्रक्रिया 


25. 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


आई एस 15382 ( भाग 2/ अनुभाग 
2) : 2018/ आई इ सी 60664- 2- 2 

: 2002 अल्प -वोल्टता के भीतर 
उपकरण के लिए विसंवाहन समन्वय 
भाग 2 इंटरफ़ेस विचार अनुभाग 2 

उपयोग मार्गदर्शिका 


सक्षम प्राधिकारी के 
अनुमोदन की तिथि 


26. 


आई एस 15788 ( भाग 1 ) : 
2018/ आई एस ओ 16663- 1 : 
2009 मत्स्य जाल – जाल का 
साइज़ ज्ञात करने के लिए परीक्षण 
की विधि भाग 1 जाल का छिद्र 

( पहला पुनरीक्षण ) 


सक्षम प्राधिकारी के 
अनुमोदन की तिथि 


आई एस 15788 : 2008 
मत्स्य जाल – जाल का साईज़ | सक्षम प्राधिकारी 
ज्ञात करने के लिए परीक्षण | के अनुमोदन की 
पद्धति - जाल का छिद्र 


तिथि 


27 . 


आई एस 16210 : 2018/ आई एस 

आई एस 16210 : 2014/ आई 
ओ 8331 : 2016 रबड़ एवं 

| एस ओ 8331 : 2007 रबड़ एवं 

सक्षम प्राधिकारी के 
प्लास्टिक होज़ तथा होज़ एसेम्बली 

___ प्लास्टिक होज़ तथा होज़ 
- चयन , भंडारण , प्रयोग तथा 

| अनुमोदन की तिथि 

एसेम्बली - चयन , भंडारण , 
अनुरक्षण हेतु मार्गदर्शिका 

प्रयोग तथा अनुरक्षण हेतु 
( पहला पुनरीक्षण ) 

मार्गदर्शिका 
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लागू नहीं 


लागू नहीं 


28. 


आई एस 16639 : 2018/ आई एस 
ओ 20633 : 2015 शिशु फ़ॉर्मूला 
तथा व्यस्क पोषाहार - सामान्य 

| सक्षम प्राधिकारी के 
फेज़ उच्च दक्षता द्रव क्रोमेटोग्राफी 

अनुमोदन की तिथि 
द्वारा विटामिन ई एवं विटामिन ए 

का निर्धारण 


19 मई 2018 


29 . 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


आई एस 16640 : 2018/ आई एस 
ओ 20634 : 2015 शिशु फ़ॉर्मूला 
तथा व्यस्क पोषाहार — विपरीत 
फेज़ उच्च दक्षता द्रव क्रोमेटोग्राफी 
( आरपी - एचपीएलसी ) द्वारा 
विटामिन बी का निर्धारण 


19 मई 2018 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


आई एस 16641 : 2018/ आई एस | 
ओ 20638 : 2015 शिशु फ़ॉर्मूला 

- द्रव क्रोमेटोग्राफी द्वारा 
न्यूक्लियोटाइड्स का निर्धारण 


19 मई 2018 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


31. 


आई एस 16642 : 2018/ आई एस | 
ओ 20639 : 2015 शिशु फ़ॉर्मूला 
तथा व्यस्क पोषाहार – अति उच्च 
दक्षता द्रव क्रोमेटोग्राफी एवं टेन्डम 
मास स्पेक्ट्रोमेट्री विधि ( यू एच पी 
एल सी -एम एस / एम एस ) द्वारा 
पेंटोथेनिक अम्ल का निर्धारण 


19 मई 2018 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


32. 


आई एस 16643 : 2018/ आई एस । 
ओ 26642 : 2010 खाद्य उत्पाद 
– ग्लाइसेमिक सूचकांक ( जी आई ) 
का निर्धारण एवं खाद्य वर्गीकरण का 

अनुशंसा 


19 मई 2018 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


आई एस 16649 : 2018/ आई एस । 
33 . | ओ 20637 : 2015 शिशु फ़ॉर्मूला 

तथा व्यस्क पोषाहार - द्रव 
क्रोमेटोग्राफी एवं स्पन्दित धाराभाषी 
द्वारा मयो - इनोसिटोल का निर्धारण 
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19 मई 2018 


34. 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


आई एस 16803 : 2018/ आई ई 
सी 62478 : 2016 उच्च वोल्टता 
__ परीक्षण तकनीके - विधुत 
चुम्बकीये और ध्वनिक तरीकों द्वारा 

आंशिक निरावेशनका मापन 


19 मई 2018 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


35. 


आई एस 16824 : 2018/ आई ई 
सी 62675 : 2014 अल्कलाईन या 
अन्य अम्ल -रहित इलेक्ट्रोलाइट्स 
वाली सैकन्डरी सैल और बैटरियाँ 
- सील्ड निकल- मैटल हायड्राईड 
प्रिज्मीये रिचार्जेबल सिंगल सैल 


19 मई 2018 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


36. 


आई एस 16825 : 2018/ आई ई । 
सी टी आर 62060 : 2001 द्वितीय 
सैल एवं बैटरियाँ - सीसा अम्ल 
स्थिर बैटरियों की निगरानी - 
उपभोगकर्ता की मार्गदर्शिका 


19 मई 2018 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


37 . 


आई एस 16826 : 2018/ आई ई 
सी 61180 : 2016 अल्प-वोल्टता 
उपकरणों के लिए उच्च -वोल्टता 
परीक्षण तकनीक - परिभाषाएं , 
परीक्षण और प्रक्रिया आवश्यकताओं, 

परीक्षण उपकरण 


19 मई 2018 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


38 . 


आई एस 16828 : 2018/ आई ई । 
सी 62475 : 2010 उच्च -धारा 
परीक्षण तकनीकें - परीक्षण 
धाराओं और मापन प्रणालीयों के 
लिये परिभाषाएँ और अपेक्षाएँ 


19 मई 2018 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


39. | आई एस 16829 : 2018/ आई एस । 

ओ 4325 : 1990 साबुन और 
डिटर्जेंट - चीलेटिंग एजेंट अवयव 
का निर्धारण – अनुमापन विधि 
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19 मई 2018 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


40 . 


आई एस 16830 : 2018/ आई एस 

ओ 4317 : 2011 सतह सक्रिय 
एजेंट और डिटर्जेंट - पानी की 
मात्रा का निर्धारण – कार्ल फिशर 

विधि 


19 मई 2018 


लागू नहीं 


41 . 


लागू नहीं 


आई एस 16831 : 2018/ आई एस । 

ओ 16560 : 2015 सतह सक्रीय 
एजेंट - पालीइथीलीन ग्लाइकोल 
का अनायनिक एथोक्सिलेटेड 
सर्फेक्टेंट्स में निर्धारण - 

एचपीएलसी विधि 


इस भारतीय मानक की प्रतियाँ भारतीय मानक ब्यूरो , मानक भवन , 9, बहादुर शाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली 110 
002 क्षेत्रीय कार्यालयों: नई दिल्ली , कोलकता, चंडीगढ़, चेन्नई, मुंबई, तथा शाखा कार्यालयों: अहमदाबाद, बंगलौर , भोपाल , 
भुवनेश्वर, कोयंबतूर , गुवाहाटी, हैदराबाद , जयपुर , नागपुर , पटना , पूणे तथा कोचि में बिक्री हेतु उपलब्ध हैं । भारतीय मानकों 
को http:// www. standardsbis.in द्वारा इंटरनैट पर खरीदा जा सकता हैं । 

[ संदर्भ: PUB/3/3/ 2018-19] 
सी . बी . सिंह, अपर महानिदेशक 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 22nd May, 2018 


S .O . 2149 ( E ). — In pursuance of clause (b ) of sub -rule (1 ) of Rule 7 of the Bureau of Indian Standards Rules, 
1987 , the Bureau of Indian Standards hereby notifies that the Indian Standards, particulars of which are given in the 
second column of schedule hereto annexed has been established on the date indicated against it in third column . The 
particulars of the standards, if any , which are given in the fourth column shall also remain in force concurrently till they 
are cancelled on the date indicated against them in the fifth column . 


SCHEDULE 


SL No. 


No, Year & Title of the Indian 

Standards Established 


Date of 
Establishment 


No. Year & Title of the 
Indian Standards to be 

Cancelled , if any 


Date of 
Cancellation 


( 1) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


19 May 2018 


19 May 2018 


1 . 


IS 1448 [ P : 50 ] : 2018 Methods of 
Test for Petroleum and its Products 

[ P : 50 ] Chlorine in New Used 
Lubricants (Sodium Alcoholate 

Method 
( Third Revision ) 


IS 1448 [ P : 50] : 1977 

Methods of Test for 
Petroleum and its Products [P 
: 50 ] Chlorine in New Used 

Lubricants (Sodium 
Alcoholate Method 
(Second Revision ) 
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19 May 2018 


19 May 2018 


IS 1448 [P : 139 ] : 2018 Methods of 
Test for Petroleum and Its Products 
[P : 139 ] Determination of Real 
Density of Calcined Petroleum 
Coke Using Butanol or Toluene 

(First Revision ) 


IS 1448 [P : 139 ] : 1992 

Methods of Test for 
Petroleum and Its Products [P 
: 139 ] Determination of Real 

Density of Calcined 
Petroleum Coke Using 

Butanol or 
Toluene 


19 May 2018 


19 May 2018 


3 . 


IS 1448 [P : 140 ] : 2018 Methods of 
Test for Petroleum and its Products 
[ P : 140 ] Determination of Apparent 

Density of Petroleum Coke by 
Mercury Pyknometer Method 

( First Revision ) 


IS 1448 [P : 140 ] : 1992 

Methods of Test for 
Petroleum and its Products [P 
: 140 ] Determination of 

Apparent Density of 
Petroleum Coke by Mercury 

Pyknometer Method 


19 May 2018 


NA 


NA 


4 . 


IS 1448 [P : 162] : 2018 Methods of 
Test for Petroleum and Its Products 
[P : 162 ] determination of Insoluble 
Contamination of Hydraulic Fluids 

by Gravimetric Analysis 


19 May 2018 


NA 


NA 


IS 1448 (Part 168) : 2018/ ISO 
13758 : 1996 Methods of Test for 
Petroleum and its Products [ P : 168] 

Assessment of the Dryness of 
Propane – Valve Freeze Method 


19 May 2018 


19 May 2018 


6 . 


IS 1677 : 2018 /ISO 1401 : 2016 
Rubber Hoses for Agricultural 

Spraying 
( Third Revision ) 


IS 1677 : 2005/ISO 1401 : 
1999 Rubber Hoses for 
Agricultural Spraying 

(Second Revision ) 


19 May 2018 


19 May 2018 


IS 2577 (Part 1) : 2018 / ISO 8820- 1 

: 2014 Road Vehicles – Fuse – 
Links Part 1 Definitions and 
General Test Requirements 

( Third Revision ) 


IS 2577 ( Part 1) : 2012 Road 
Vehicles – Fuse – Links Part 
1 Definitions and General 

Test Requirements 
(Second Revision ) 


19 May 2018 


19 May 2018 


8 . 


IS 2577 (Part 2 ) : 2018 /ISO 8820 - 2 
: 2014 Road Vehicles – Fuse – 
Links Part 2 User s Guide 

( Third Revision ) 


IS 2577 (Part2 ) : 2012 Road 
Vehicles – Fuse – Links Part 

2 User s Guide 
(Second Revision ) 


19 May 2018 


19 May 2018 


IS 2577 (Part 4 ) : 2018 / ISO 8820 -4 

: 2016 Road Vehicles – Fuse – 

Links Part 4 Fuse – Links with 
Female Contacts ( Type A ) and Bolt 
- in Contacts (Type B ) and their 

Text Fixtures 
( Third Revision ) 


IS 2577 (Part 4 ) : 2012 Road 
Vehicles – Fuse – Links Part 
4 Fuse – Links with Female 
Contacts (Type A ) and Bolt – 
in Contacts (Type B ) and their 

Text Fixtures 
(Second Revision ) 


IS 2577 (Part 5 ) : 2018 /ISO 8820 -5 

: 2015 Road Vehicles – Fuse – 


19 May 2018 


IS 2577 (Part 5 ) : 2012 Road 
Vehicles – Fuse – Links Part 


19 May 2018 
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10 . 


Links Part 5 Fuse – Links with 

Axial Terminals (Strip Fuse – 
Links) Types SF 30 and SF 51 Test 

Fixtures 
( Third Revision ) 


5 Fuse – Links with Axial 

Terminals (Strip Fuse – 
Links) Types SF 30 and SF 51 

Test Fixtures 
(Second Revision ) 


19 May 2018 


19 May 2018 


11. 


IS 3400 (Part 6 ) : 2018 /ISO 
1817 :2015 Methods of Test for 

Vulcanized Rubbers Part 6 
Determination of the Effect of 

Liquids 
( Fourth Revision ) 


IS 3400 ( Part 6 ) : 2012 / ISO 

1817 : 2011 Methods of Test 
for Vulcanized Rubbers Part 6 
Determination of the Effect of 

Liquids 
( Third Revision ) 


19 May 2018 


19 May 2018 


12 . 


IS 3400 (Part 20 ) : 2018/ ISO 1431 

1 : 2012 Methods of Test for 

Vulcanized Rubbers Part 20 
Resistance to Ozone Cracking - 

Static Strain Test 
(Second Revision ) 


IS 3400 (Part 20 ) : 1994 / ISO 

1431 - 1 : 1989 Methods of 
Test for Vulcanized Rubbers 
Part 20 Resistance to Ozone 
Cracking — Static Strain Test 

(First Revision ) 


19 May 2018 


19 May 2018 


13. 


IS 3400 ( Part 23 /Sec 1) : 2018 /ISO 
7619 - 1 : 2010 Methods of Test for 
Vulcanized Rubbers Part 23 Rubber 

- Determination of Indentation 
Hardness by Means of Pocket 
Hardness Meters Section 1 
Durometer method ( Shore 

Hardness) 
(First Revision ) 


IS 3400 (Part 23 ) : 2002 /ISO 
7619 : 1997 Methods of Test 
for Vulcanized Rubbers Part 
23 : Rubber — Determination 
of Indentation Hardness by 
Means of Pocket Hardness 

Meters 


19 May 2018 


ΝΑ 


NA 


14 . 


IS 3400 ( Part 25 ) : 2018 /ISO 812 : 

2011 Methods of Test for 
Vulcanized Rubber Part 25 
Determination of Low – 
Temperature Brittleness 


19 May 2018 


19 May 2018 


15. 


IS 3708 (Part 8 ) : 2018 /ISO 1656 : 
2014 Methods of Test for Natural 
Rubber Latex Part 8 Rubber, Raw 
Natural and Rubber Latex , Natural 
- Determination of Nitrogen 

Content 
( Third Revision ) 


IS 3708 ( Part 8 ) : 2005 /ISO 
1656 : 1996 Methods of Test 
for Natural Rubber Latex Part 

8 Rubber, Raw Natural and 
Rubber Latex , Determination 

of Nitrogen Content 
(Second Revision ) 


19 May 2018 


19 May 2018 


IS /ISO 6722- 1 : 2011 Road 
Vehicles – 60 V and 600 V Single – 

Core Cables Part 1 Dimensions, 
TestMethods and Requirements for 
Copper Conductor Cables 

(First Revision ) 


IS /ISO 6722 - 1 : 2006 Road 
Vehicles – 60 V and 600 V 
Single – Core Cables Part 1 

Dimensions, Test Methods 
and Requirements for Copper 

Conductor Cables 


19 May 2018 


19 May 2018 


: 


IS/ ISO 6722 -2 : 2013 Road 
| Vehicles – 60 V and 600 V Single – 
Core Cables Part 2 Dimension , Test 

Methods and Requirements for 


IS /ISO 6722 : 2006 Road 
Vehicles – 60 V and 600 V 
Single – Core Cables Part 2 
Dimension , Test Methods and 
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Aluminium Conductor Cables 

(First Revision ) 


Requirements for Aluminium 

Conductor Cables 


19 May 2018 


ΝΑ 


NA 


18. 


IS / ISO 8178 -9 : 2012Reciprocating 

Internal Combustion Engines - 
Exhaust Emission Measurement 
Part 9 Test Cycles and Test 

Procedures for Test Bed 
Measurement of Exhaust Gas 

Smoke Emmissions from 
Compression Ignition Engines 
Operating Under Transient 

Conditions 


19 May 2018 


19 May 2018 


19 . 


IS /ISO 8686 (Part 1) : 2012 Cranes 
- Design Principles for Loads and 
Load Combinations Part 1 General 

(First Revision ) 


IS / ISO 8686 (Part 1) : 1989 
Cranes - Design Principles 

for Loads and Load 
Combinations Part 1 General 


19 May 2018 


19 May 2018 


20. 


IS /ISO 13373-2 : 2016 Condition 

Monitoring and Diagnostics of 
Machines – Vibration Condition 
Monitoring Part 2 Processing 
Analysis and Presentation of 

Vibration Data 
( First Revision ) 


IS / ISO 13373- 2 : 2005 
Condition Monitoring and 
Diagnostics of Machines - 

Vibration Condition 
Monitoring Part 2 Processing 
Analysis and Presentation of 

Vibration 

Data 


19 May 2018 


19 May 2018 


21. 


IS 14208 : 2018 /ISO 3676 : 2012 

Packaging - Complete , Filled 
Transport Packages and Unit Loads 
- Unit Load Dimensions 

( First Revision ) 


IS 14208 : 1995 /ISO 3676 : 
1983 Packaging — Unit Load 

Sizes — Dimensions 


19 May 2018 


19 May 2018 


22. 


IS 14736 (Part 2 ) : 2018 / ISO 7626 
2 : 2015 Mechanical Vibration and 

Shock - Experimental 
Determination ofMechanical 
Mobility Part 2 Measurement Using 

Single – Point Translation 
Excitation with an Attached 

Vibration Exciter 
(First Revision ) 


IS 14736 ( Part 2 ) : 1999 /ISO 
7626 - 2 : 1990 Mechanical 

Vibration and Shock – 
Experimental Determination 
of MechanicalMobility Part 2 
Measurement Using Single – 
Point Translation Excitation 
with an Attached Vibration 

Exciter 


19 May 2018 


19 May 2018 


23. 


IS 15060 : 2018/ ISO 10321 : 2008 
Geosynthetics — Tensile Test for 
Joints /Seams by Wide -Width Strip 

Method ( First Revision ) 


IS 15060 : 2001/ISO 10321 : 
1992 Geotextiles- Tensile 
Test for Joints/Seamsby 
Wide -Width Method 


19 May 2018 


19 May 2018 


24 . 


IS 15076 : 2018/ISO 2475 : 2011 

Chloroprene Rubber (CR ) – 
General – Purpose Tyres – 
Evaluation Procedure 

(First Revision ) 


IS 15076 : 2002/ISO 2475 : 
1999 Chloroprene Rubber 

(CR ) - General – Purpose 
Tyres – Evaluation Procedure 
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19 May 2018 


NA 


NA 


25. 


IS 15382 (Part 2 /Sec 2 ) : 2018 /IEC 

60664 - 2 - 2 : 2002 Insulation 
Coordination for Equipment within 

Low – Voltage Systems Part 2 
Interface Considerations Section 2 

Application guide 


19 May 2018 


19 May 2018 


IS 15788 ( Part 1) : 2018/ ISO 
16663- 1 : 2009 Fishing Nets - 

Method of Test for the 
Determination of Mesh Size Part 1 

Opening of Mesh 
( First Revision ) 


IS 15788 : 2008 Fishing Nets 

– Method of Test for the 
Determination of Mesh Size 

— Opening of Mesh 


19 May 2018 


19 May 2018 


27. 


IS 16210 : 2018 /ISO 8331 : 2016 

Rubber and Plastics Hoses and 
Hose Assemblies - Guidelines for 

Selection , Storage , Use and 
Maintenance ( First Revision ) 


IS 16210 : 2014 /ISO 8331 : 

2007 Rubber and Plastics 
Hoses and Hose Assemblies – 

Guidelines for Selection , 
Storage , Use and Maintenance 


19 May 2018 


NA 


NA 


28 . 


IS 16639 : 2018/ISO 20633 : 2015 

Infant Formula and Adult 
Nutritionals – Determination of 

Vitamin E and Vitamin A by 
Normal Phase High Performance 

Liquid Chromatography 


19 May 2018 


NA 


ΝΑ 


29 . 


IS 16640 : 2018 / ISO 20634 : 2015 

Infant Formula and Adult 
Nutritionals – Determination of 
Vitamin B12 by Reversed Phase 

High Performance Liquid 
Chromatography ( RP -HPLC ) 


19 May 2018 


NA 


NA 


30 . 


IS16641 : 2018 /ISO 20638 : 2015 
Infant Formula – Determination of 

Nucleotides by Liquid 

Chromatography 


19 May 2018 


NA 


NA 


31. 


IS 16642 : 2018 /ISO 20639 : 2015 

Infant Formula and Adult 
Nutritionals – Determination of 
Pantothenic Acid by Ultra High 

Performance Liquid 
Chromatography and Tandem Mass 
Spectrometry Method (UHPLC 

MS/MS) 


19 May 2018 


NA 


NA 


32 . 


IS 16643 : 2018 / ISO 26642 : 2010 
Food Products – Determination of 
the Glycaemic Index (GI) and 
Recommendation for Food 

Classification 
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19 May 2018 


NA 


NA 


33. 


IS 16649 : 2018 /ISO 20637 : 2015 

Infant Formula and Adult 
Nutritionals – Determination of 

Myo – Inositol by Liquid 
Chromatography and Pulsed 

Amperometry 


19 May 2018 


NA 


IS 16803 : 2018 / IEC 62478 : 2016 

High Voltage Test Techniques – 
Measurement of Partial Discharges 
by Electromagnetic and Acoustic 

Methods 


19 May 2018 


NA 


IS 16824 : 2018 /IEC 62675 : 2014 

Secondary Cells and Batteries 
Containing Alkaline or Other Non 
Acid Electrolytes – Sealed Nickel – 

Metal 


19 May 2018 


NA 


36 . 


IS 16825 : 2018 /IEC TR 62060 : 
2001 Secondary Cells and Batteries 

- Monitoring of Lead Acid 
Stationary Batteries – User Guide 


19 May 2018 


NA 


37 . 


IS 16826 : 2018 / IEC 61180 : 2016 
High – Voltage Test Technique for 

Low – Voltage Equipment - 
Definitions, Test and Procedure 
Requirements, Test Equipment 


19 May 2018 


NA 


38. 


IS 16828 : 2018 /IEC 62475: 2010 
High – Current Test Techniques – 
Definitions and Requirements for 
Test Currents and Measuring 

Systems 


19 May 2018 


NA 


39 . 


IS 16829 : 2018/ ISO 4325 : 1990 

Soaps and Detergents – 
Determination of Chelating Agent 

Content – Titrimetric Method 


19 May 2018 


NA 


40 . 


IS 16830 : 2018 /ISO 4317 : 2011 

Surface – Active Agents and 
Detergents – Determination of 
Water Content – Karl Fischer 

Methods 


19 May 2018 


NA 


41. 


IS 16831 : 2018 /ISO 16560 :2015 

Surface Active Agents – 
Determination of Polyethylene 

Glycol Content in Nonionic 
Ethoxylated Surfactants – HPLC 

Method 
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Copies of these standards are available for sale with Bureau of Indian Standards, Manak Bhawan , 9 Bahadur Shah Zafar 
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purchase of Indian Standards can bemade at http ://www .standardsbis.in . 
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